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Lettre datee du 6 juillet 2000, adressee a la Presidente 
du Conseil de securite par le Secretaire general 

J’ai l’honneur de me referer a la Force des Nations Unies chargee d’observer le 
degagement (FNUOD). 

Le general de division Cameron Ross, qui occupe le poste de commandant de 
la Force depuis octobre 1998, se demettra de ses fonctions le 6 juillet 2000. A 
Tissue des consultations habituelles avec les gouvernements concernes, j’informe le 
Conseil de securite que j’ai l’intention de nommer le general de division Bo 
Wranker (Suede) commandant de la FNUOD a compter du ler aout 2000. 

Je vous serais oblige de bien vouloir communiquer cette information aux 
membres du Conseil de securite. 


( Signe ) Kofi A. Annan 
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